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LUXAMO SARL 

121, AVENUE DE LA FAIENCERIE 
L - 1511 LUXEMBOURG 
RCS LUXEMBOURG B 169229 


EXTRAIT 

II resulte d’un proces-verbal d’une decision du conseil de gerance tenue en date du 
19 decembre 2016 que : 

Le siege social est transfere de 121, avenue de la Fai'encerie L-151 1 Luxembourg au 
11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1331 Luxembourg 


Pour extrait sincere et conforme 



